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Hieraus folgt, da8 man in vielen praktischen Fallen f iir 3^ zwischen zwei Speisepunkteii die Korrektur ganz vernacblii kann.
Zweites Ersatzschema (Fig. 162).    Hier ist
Diese Gleichungen entstehen aus Gl. 260 durch Vertauschui" und g und ^ und $•    Man erhalt in ganz analoger
Dies ergibt die gleichen Ausdriicke wie bei dem ersten Sc nur sind die Korrekturglieder in bezug auf t) und § verta Man kann somit mit beiden Ersatzkreisen mit gleicher Gena.u rechnen.
72. Kettenleiter.
Durch Aneinanderreihen einer groBeren Anzahl gleicher Gi nach dem Schema der Fig. 161 oder 162 erhalt man Leitungsg nach Fig. 163 und 164, die man als Kettenleiter bezeichn© Schemata 161 und 162 heifien auch Kettenglieder, die wir zi kiirzung als T- und 77-Kettenglied unterscheiden wollen und «
Fig. 163.                                               Fig. 164.
die Kettenleiter. Der T-Kettenleiter beginnt und endigt mit Reihenwiderstand, der 77-Kettenleiter mit einem NebenschluBlo: Die 1} und g konnen beliebige Kombinationen von Widerst;; Induktivitaten und Kapazitaten sein. Der Kettenleiter dier experimentellen Untersuchung der Vorgange in langen Telegri leitungen. Durch geeignete Wahl der GroBen und der Zahl do der laBt sich eine Leitung von beliebiger Lange und charakil schen Eigenschafteii nachahmen, man nennt dies eine kiln Leitung1).
Fiir das nie Glied einer Kette aus ra Gliedern gelten die  < und 264 fur die beiden Schemata, wenn anstatt ^2$2 • • • $£j
l) Vachy, Trait6 d'Electricite, Bd. II, 1890; Breisig, Verb. d. I> Ges. 1910; K. W. Wagner, Arch. f. El., Bd. Ill, S. 315; Bd. VIII, S. 6^P/km
